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SIEMENS RADIO - Mod. SM 6133. Supereterodina dclle dimension! di 66X36X37 cm. Una gamma OM da 187 a 470 m e dne 
gamme OC da 13 a 31,5 m c da 29 a 87 m. Media frequenza 469 ke/e. Potenza d’nBcita 4 W circa. 
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